TB-303 SERVICE NOTES 



SPECIFICATIONS 



First Edition 



PATTERN MEMORY CAPACITY 

64: 8 (PATTERN) x 2 (PATT. SECTION) x 4 
(PATT. GROUP I, II, III, IV) 
Contents: Pitch, Value, Accent, Slide 
MINIMUM STEP 

STEPs/measure 



+ 1 to 16 steps (2, 3 or 4 meter) 
_ * 1 to 1 5 steps (2, 3, 4 or 5 meter) 
Scale 

3 octaves (PATTERN) w/TRANSPOSE 

4 octaves (TRACK) w/Key shift 

TRACK MEMORY CAPACITY 

64 measures/TRACK Total 256 measures (64 x 7 
TRACKs) 

Contents: Pattern Order, TRANSPOSE, D.C. * 
TUNING Control: approx. ±700 cents (perfect 
fifth) 

TEMPO Control: { J = 40 to 300) 



CONNECTIONS 

Output: Impedance 10k£2 
Headphone: Impedance 8£2 to 30H 
Gate Out: OFF: 0V; ON: +12V 
CV Out: +1 V to +5V (1 volt/oct) 
SYNC In: DIN connector 
MIX In: Impedance 100kH 
Gain: Unity 

POWER 

6V: 1.5V battery x 4 
9V: AC adaptor 
80mA to 120mA 

Dimensions: 300(W) x 146(D) x 55(H) mm 
Weight: 1.0 kg 



READ "PRELIMINARY DIAGNOSIS" ON PAGE 7 
BEFORE STARTING TROUBLESHOOTING 



Pot. Kl62TO0W-50kB x2 11321 9775) 



Pot. K161B0-50kA (13219340) 



Pot. K161BO-50kB 03219331) 



Top case N-615 (2201061500) 



Knob N-198 
(2247019800) 
Switch SRM-101 7 
(131196011 
Dust cover N-506 
(2224050600) 



•• Roland 



Pot. K161BO-50kA (13219340) 



Pot. K1 61 80-1 MA (132193391 



m V 



Pot. K161B0-50kB (13219331) 



KnboN-195 (2247019500) 



Knob N-198 (2247019800) 
Switch SRM-1034 (13119303) 
Dust cover N-506 ( 2224050600* 



Knob N-194 

(2247019400) 
Pot. K161100FAE-1MC ■ 
(13219333) 
Dust cover N-506 
(2224050600) 



LED GL-3AH-2 
(15029109) 
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-Knob N-194 (2247019400) 
Pot. VM11R-851A-5M1411-50kA 

13219334 

Dust cover N-506 (2224050600) 

KnobN-192 (2247019200) 
Switch KHC-10901 (131297151 



Sub panel N-277 
(2221027700) 



Knob N-191 (2247019100) 
Switch KHC-10901 (13129715) 




(3rd Printing Sep.1986 B-2) 



Nov. 1984 E-2 
Printed in Japan AH-2 



Bottom case N-614 C2201Q61400) 



Terming board N-125 (2345Q1250OJ 



Battery cow IM-623 i 2 20206 2300 > 




Battery holder N-624 (22020624OO) 



Terminal spring N 126 (2346012600) 



- -Main board ass'v OP31 27-Q50 1 731 27Q6010) 



Bono™ case N-G14 (2201061400) 
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SCREWS ©-(3) 3 X 10mm B. , Fe, Cr, Binding, Self tapping 
SCREWS <§M§) 3 x 18mm Bi , Fe, Ni, Binding, Self Tapping 



BOTTOM CASE REMOVAL SCREWS: 



Arioptor jack 

HEC 047(H)! -230 (1344870B) 



JackHU03O5-O1 -030 (13449218) 




Jack HU 0305-01 -030 i 1 344921 81 



Jack HLJC305-01-C1C (13449217) - 



Bottom case 
N«14(220106140D|i 



Jack Sa-8026 (134494011 



Switch SSFZ-224J7 [131 59114) 



— DIN oonnectoi TCS 072701-010 (13429706) 



MAIN BOARD 



TB-303 

| POWER SUPPLY| 




JVR3 

CUTOFF FREQ. 



^RESONANCE: 



ENV.MOD 



ENV.DEC AY 

VR7 

SOK(B) 

ACCENT 



'1 VOLUME" ~- 



MIXIN 
J6 



2 OUTPUT 
J2 

HEADPHONE 



